ki 


C. K STRAŻNIK SKARBOWY 
przeżywszy lat 19, zmarł nagle dnia 2 Maja 1893. r. 


Obrzęd pogrzebowy odbędzie się w Piątek dnia 5 b. m. o godzinie 4 popołudniu z zakładu klinicznego 
wprost na miejsce wiecznego spoczynku, na które stroskana matka wraz z familja, zapraszają Kolegów, 


Znajomych i pobożną Publicznść. 
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Uruliem F. K. Poludhienicza u Krakowie. 


